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Anuncio - miércoles 30 de septiembre de
2026



Aprobación definitiva del Plan Provincial de
Concertación Económica Municipal para 2026. Mantenimiento y
reparación de instalaciones y servicios municipales

Aprobación definitiva del Plan Provincial de
Concertación Económica Municipal para 2026. Mantenimiento y
reparación de instalaciones y servicios municipales



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-64c6a1fe.pdf



Anexos



	https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Documentos-de-los-Anuncios/d84e79f4-ef05-11ed-933e-d1f760dc84bb/48f62d1a-bbdf-11f1-8f49-00163e2193df/02.2-Tabla-para-propuesta.pdf

	https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Documentos-de-los-Anuncios/d84e79f4-ef05-11ed-933e-d1f760dc84bb/48f62d1a-bbdf-11f1-8f49-00163e2193df/Formularios.pdf
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